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BOCZAR 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC i DZIADZIO 
przeżywszy lat 70, po krótkiej i ciężkiej chorobie, opatrzony 
Św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 20 lutego 1997 r. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w piątek 

dnia 28 lutego 1997 r. o godz. 15.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, WNUCZKI i RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


